Ein Wiegenlied 


Strumming: | ffff 


G | | C | | Am D G | 

G CG 

Du wa lu wa luwa, du wa lu wa, du, 

Am7 G Am D Dsus4 

du wa lu wa luwa, wein 1 nicht und höre zu. 

G CG 

Du wa lu wa luwa, du wa lu, sei lieb, 

Am7 G Am D G 

du wa lu wa lu-u-wa, dem schönen Wiegenlied. 


G CG 

Damals in der Heimat, viele Jahr ist‘s her, 

Am7 G Am D Dsus4 

sang Mutter dieses Lied für mich, in Tönen sanft und schwer. 

G CG 

Nur eine kleine Weise, auf ihre eigne Art. 

Am7 G Am DG Df 

||: Ich geb“ die ganze Welt dafür, hört“ ich ihr Lied nochmal. :|| 


G CG 

Du wa lu wa luwa, du wa lu wa, du, 

Am7 G Am D Dsus4 

du wa lu wa luwa, wein“ nicht und höre zu. 

G CG 

Du wa lu wa luwa, du wa lu, sei lieb, 

Am7 G Am DG f 

du wa lu wa lu-u-wa, dem schönen Wiegenlied. 


Gsus4 330012 
Am 7 X02020 
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